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IL SINDACO 


Ordinanza n. 09/S del 28.08.2016 


OGGETTO Non potabilita idrica 


IL SINDACO 

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni 
limitrofi e stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da 
successive scosse di forte intensita; 

Considerato che in data 25 agosto 2016 e stato dichiarato lo stato di emergenza in 
ordine ai suddetti eventi sismici che comportano I'eccezionale rischio di compromissione 
degli interessi primari e la necessita di rimuovere ogni situazione che determini pericolo 
per le popolazioni; 

Considerato: 

- che a causa dell'evento sismico si sono verificate interruzioni, guasti e rotture 
nell'acquedotto comunale; 

- che per motivi di igiene, sanita e sicurezza pubblica gli acquedotti comunali non sono 
da ritenersi utilizzabili, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualita deli'acqua 
destinata al consumo umano; 

Ritenuto di dover sospendere I'erogazione del servizio di acqua potabile del Comune, in 
attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilita delle acque destinate al 
consumo umano; 

Visti 

• gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236; 

• Tart. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

• I'art. 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66; 

• I'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 

• I'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

E vietato I'approvvigionamento di acqua dalla rete idrica comunale da destinare al 
consumo umano sino a diverso ordine da assumersi a seguito delle necessarie verifiche 
tecniche in ordine alia potabilita deli'acqua in distribuzione. 

DISPONE 

Copia del presente provvedimento sara pubblicata all'Albo pretorio e trasmessa per i 
seguiti di competenza alia Dicomac. 
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